C. K. NADRADCA GORNICZY, NACZELNIK SALIN W WIELICZCE, 
KAWALER KILKU ORDEROW, 


przeżywszy lat 61, po krotkiéj chorobie, opatrzony św. Sakramentami przeniósł 
się do wieczności w dniu 5 października 1878 roku. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych i Znajomych Zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie 
w poniedziałek dnia 7 b. m. o godzinie 5 po południu w Wieliczce, 


